25.   Verlauf der Druckkurven im allgemeinen.                      121
ergibt
oder
AL = (c-c,)(Tt-Ti)     ....... (-2)
Mit
wird hieraus
oder mit
(3)
p ~ Cv
Die Druckvolumenkurve hat demnach, wie diejenige der adia-batischen Zustandsanderung, die Eigenschaft, daB ihre Flaehe (L)
f c _ c\ zwischen zwei Ordinaten iiberall das gleiche Vielfache — - ------
^,— V des Unterschieds der Koordinaten-Rechtecke (j?2yk2. — ^^1) ist. Sie
ist daher eine Kurve dereelben Art, wie die Adiabate, cl. h. eine allge-rneine Hyperbel mit der Gleichung
(4)   -
wo m an Stelle von k get re ten ist.
Die Flaehe ciner solchen Kurve ist nach Abschn. 24
-L = w ........   1 (W—P*v*)
// v ~~~ JL
Zur Auswertung von m dient also die Beziehung
Daraus folgt
/*  —   /*
*~"f>            *•'                                                                                    / r*\
m = -JT-^_-..........(6)
und umgekehrt
me — c»             m — /»'                                ,ft ,
c>=........*—r^tv——i......(6a)
m — 1            'IW/ — 1
Das TemperaturverhaltniB ist
JV'lst, so fallt die Drucklinie AB^ unter die Adiabate.
